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Istrorumana lingvo 


La istrorumana lingvo estas latinida lingvo. Ĝi estas 
parolata en kelkaj vilaĝoj en Kroatio nome en orienta 
Istrio. Ĝi rilatas al la rumana, la arumana , kaj la 
meglenorumana . 

Laŭ la censoj de la komenco de la 21a jarcento ĝi estas 
parolata nur de 500 al 1000 personoj ĉiutage kaj nur 
ĉirkaŭ 3000 povas paroli ĝin flue. Ĝi estas endanĝerita 
lingvo. 

Tiu populacio alvenis tiom for de la rumana teritorio 
ĉirkaŭ la lla jarcento. 

Eksteraj ligiloj 

■ Istrorumanaj tekstoj (https://wikisource.org/wi 

ki/Category:lstro-Romanian %28ruo%29) en 

Vikifontaro 

■ http://www.istro-romanian.com (Angle) 


Istrorumana 



Parolata en Kroatio 

Parolantoj 1000 

Denaskaj parolantoj proksimume 1000 

Skribo latina, kun kelkaj specialaj 

literoj 

Lingvistika |id^ifiko| 

Hindeŭropa 

Italika 

Latinida 

Balkanlatinida 

Istrorumana 


4 severe endanĝerigita 

Lingvaj kodoj 


Lingva statuso 

Lingvaj kodoj 
ISO 639-3 
Glottolog 
Angla nomo 
Franca nomo 


ruo 

istrl245 

Istro-Romanian 

istro-roumain 


Elŝutita el " https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=lstrorumana_lingvo&oldid=5281498 " 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 23:08, 3 aŭg. 2013. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita ; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 
































